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猕猴 输精管 注射 高 分 子 聚 合 物 
HFMC 的 抗 生 育 试验 初 报 
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RERE, MW PTREA HFMC 30 mgx 2(n= 2), ES GAT—SORMM EMR, BUKK 
能 力 ; 输精管 注入 FIFMC 60 mgx 2(n= 4), #0 E, AEP RAMA BRR, He348—353 
KRZMAA CY ORR, 另 有 50 外 的 梭 钦 在 注入 854 天 时 精液 晶 质 仍 处 于 不 育 水 平 。 实 验 结 果 还 圾 
人 鹏 ，HFMC 对 精子 具有 致死 ， 致 辐 率 高 及 使 精子 活力 显著 下 降 。 这 种 插 用 随 HFMC 剂量 的 增 大 而 夫 强 ， 这 
种 影响 也 随时 间 的 后 移 而 逐 贿 减 绊 ; HFMC 对 输精管 具有 可 通 性 及 可 复 性 。 今 后 如 能 在 注入 剂量 ， 自 党 稳 
定性 方面 再 改进 ，HFXWMIC 吉 可 能 成 为 男 往 节育 较为 理想 的 一 种 新 型 吉 革 剂 。 


RMA, TIMER RRR, ， 输 精 管 避孕 剂 ， 非 埔 塞 性 避孕 剂 ， 自 然 复 孕 ， 少 弱 畸 精 证 


在 人 口 剧 增 威胁 着 我 国 存亡 的 今天 ， 节 制 生育 ， 控 制 人 口 增长 速度 已 成 为 我 国 的 基 
本 国策 之 一 ， 由 此 对 抗 生 育 揭 方 法 技术 也 提出 了 更 高 的 要 求 。 男 性 避孕 方法 ， 历 来 多 采 
用 阻 斯 输精管 运送 精子 的 方法 ， 因 此 ， 不 可 如 免 地 导致 附 举 的 精子 猴 积 ， 人 也 举 屏 障 的 破 
坏 等 并 发 症 。 本 研究 是 利用 一 种 高 分 子 聚 合 物 注 入 输精管 , 过 体 波 即 聚 合成 有 孔隙 (孔径 
2 一 16R) 的 而 态 除 合 物 ， 附 着 管 壁 并 缓慢 释放 适度 的 H+ 以 改变 精子 的 存活 环境 ， 并 
且 在 大 量 的 其 他 动物 上 取得 了 避孕 效果 (RERE; MES, 1989, Bases, 
1990; 曾 怀 德 等 ，1989) 。 本 试验 是 在 猕猴 输精管 注入 HFMC 后 进行 抗 生 育 试 验 ， 试 图 


* ”为 国家 计划 生育 委员 会 ， 沁 川上 省 计划 生育 委员 会 姓 肯 评 题 ， 
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寻找 到 一 种 有 效 而 又 适合 的 节育 剂量 ， 为 人 体 非 阻 断 输精管 避孕 商定 运用 基础 ， 现 就 试 
验 的 初步 结果 报道 如 下 。 


材料 与 方法 


一 、 实 验 动物 ”从 昆明 动物 研究 所 常年 饲养 的 猴 群 中 ,选取 成 年 雄性 狗 猴 
(Macaca mulatta) (AMIR; AAAS RR E RR CAP) 6 H, HEX 
ZARE, MDA TAB, B30 mg 和 60 mg 组 (AHI), RK, HARE 
i, HM. E, ERRAT. B 检 查 及 种 用 史 。 

Ac’, Æ 058.742.48, 体重 9.8+1.6kg。 和 中， Æ 8$5.841.22, 体重 5.8+ 
0.9kg。 刍 康 状 况 崩 好。 分 别 饲养 在 实验 配对 笔 内 ， 平 均 每 只 此 空间 为 ， 0.6x0.6x 
0.8 Ms = 0.29M®, F HOB 29. AB 4200 Cal/ke, By e21% —23%, ABH 10.44%, 
粗 纤维 3,5%、Ca 1.0%、P 1.0%。 同 养 房 年 平均 气温 为 14,.2°C。 

二 、 输 精 管 注 入 HFMC 手 术 

1. 手 术 切 口 ， 在 双 侧 阴 夺 上 方 切口 约 2 cm, 

2.3 MBit, ERE 3 cm 处 ， 用 7 号 针头 穿刺 输精管 一 次 ， 再 用 5 号 鱼 针 头 插 入 
输精管 腔 ， 注 入 生理 盐水 ， 远 端 手指 压迫 ， 近 端 输 精 管用 无 创 性 血管 钳 阻 断 ， 注 入 高 分 
子 聚 合 物 HFMC， 在 注射 段 立即 可 用 手感 到 管 腔 内 充 登 固态 沉积 物 ， 随 即 进行 输精管 复 
位 链 合 。 

3. 注 射 剂量 ，30 mg 组 注 0.3 ml x 2, 60 mg 组 注 60 mlx 2, 

=, MPRHRARRM 竣 猴 输精管 注入 HFMC 后 ， 定 期 采集 精液 检查 品质 变动 情 
bio GRAM (He 6 mg/kg) WATE, PER RRR. ET RR 
液 射 出 后 很 快 即 凝 天， 故 将 凝 块 置 于 38*C 的 恒温 条 件 下 液化 。 液 化 精液 按 WHO (1987) 
人 类 精液 检查 手册 检测 ，pH、 精 子 活 力 分 级 、 死 活 比 、 畴 形 率 、 糖 子 密度 。 





L 验 结 R 


一 、 狗 猴 输 精 管 注入 HFMC 后 精 补 品质 ( 见 表 1) 。 

从 表 I 看 出 ， 当 输精管 注入 HFMC 后 ， 精液 pH BAIR, BRB (P> 
0.05), BEIR RA 22% —30% Se BUFt IACI 一 73% , 精子 畏 形 率 从 12% 一 13% 猛 增 
为 64% 一 80%， TATE MH Bi 36 % — 46% PE 3 54.2%, WF RMERBO 
从 3.8 一 4cmj2h 降 为 0.0 一 0.8 cm/2h, 精子 密度 (x 10%/ml) 降低 率 ，30 mg 和 60 mg 组 
分 别 为 15% 一 20% 及 61% 一 99%， 表 明 注 入 HFMC 对 精 道 有 一 定 程度 的 阻碍 作用 。 

实验 表明 ， 精 道 的 阻碍 程度 、 对 精子 的 致死 、 致 畸 率 及 对 活力 的 影响 程度 随 注 入 
HFMC 的 浓度 增加 而 增加 。 这 种 影响 也 随时 间 的 后 移 而 逐渐 减弱 ，30 me 组 在 术 后 47 一 
50 天 了 时 即 逐 渐 恢复 而 有 致 东 能 力 ， 到 170 天 时 则 恢复 正常 ， 其 精液 各 项 指标 与 注射 前 后 
对 比 已 无 显著 性 差异 (P 0.05), 60 mg 组 到 注入 HFMC 后 170 天 时 ， 扔 处 于 不 育 水 平 ， 
各 项 指标 均 有 明显 差异 4P 0.01)， 但 随后 各 个 体 反 应 也 出 现 差 异 ， 有 50 听 的 个 体 在 术 
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300K, AAPA BR, MABARA MAB, BL AAE, H 
此 表明 HEFEMC 是 一 种 能 逐渐 自 深 而 自然 复 孕 的 输精管 避孕 剂 。 

输精管 注入 HFMC 后 ， 当 出 现 精子 密度 很 高 的 情况 下 琦 形 率 略 有 下 降 ， 随 形 率 与 死 
精 率 也 出 现 同 步 波动 ， 表 明 HEFMC 杀 精 作 用 稳定 。 精 子 畸 形 ， 几 乎 都 表现 在 尾部 ， 最 
初 阶段 是 尾部 卷曲 而 丧失 较 强 的 游 动能 力 ， 继 后 则 出 现 精 子 头 尾 断 离 ， 这 种 现象 也 随 
HFMC 的 剂量 加 大 而 增多 。 

输精管 注入 HFMC 后 ，30 mg 组 举 丸 质地 柔软 正常 ， 而 60 mg 组 术 后 47 一 50 天 及 95 一 
98 天 两 次 检查 ， 发 现 4/5 及 3/5 的 动物 附 党 有 硬结 节 ( 瘀 积 现象 )， 在 术 后 170 天 时 检查 ， 
亩 丸 附 举 质 地 柔软， 表明 ，HFMC 注 入 输精管 固化 后 ， 可 导致 输精管 不 太 畅 通 ， 精 子 灌 
留 于 附 举 而 形成 硬 节 ， 但 这 种 影响 是 短暂 的 。 

二 、 配 对 受孕 试验 

试验 采用 or: 早 =1:1， 肉 雄 同 关 养 于 笼 内 ， 每 年 生殖 季节 约 有 五 个 月 经 周期 的 交配 
时 间 ， 试 验 结果 网 表 2 。 

从 表 2 看 出 ，30 mg 组 在 第 一 ， 第 二 个 生殖 年 均 使 肉 猴 受孕 产 仔 ,表明 30 mg HFMC 
的 避孕 时 效 短 和 暂 。60 mg 组 ， 直 到 术 后 300 天 才 有 一 些 个 体 精液 品质 趋 于 恢复 ， 于 术 后 第 
306 天 对 四 只 实验 友 猴 开始 进行 受孕 试验 ， 其 中 两 只 受孕 产 仔 ， 受 孕期 是 在 术 后 第 348~ 
353 天 之 间 ， 由 此 表明 :HEFMC 是 一 种 可 复 孕 的 非 堵塞 性 避孕 剂 。 另 外 两 只 实验 雄 次 在 
术 后 854 天 时 精液 品质 仍 处 于 不 育 水 平 ， 配 对 受孕 试验 也 未 能 使 膝 猴 受孕 ， 其 有 效 加 孕 
时 间 还 有 待 继 续 观 察 。 试 验 表 明 :，HFMC 的 避孕 效果 是 随 剂量 的 增 大 而 增强 。 自 然 复 孕 
NBR, DMM, 
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注 : * 综合 评定 受 他 日 期 是 以 产 侠 日 期 为 依据 ， SHAS 一 6 个 月 时 的 交配 记录 ， HR RRR 
RA EHAR RR LEK RRA WTS, 


it ” 论 
一 、 为 什么 组 有 50% 的 雄 猴 在 注射 HFEMC 后 的 第 348~353 天 即 复 茸 而 另外 的 
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(50%) 却 在 注射 后 854 天 时 精液 品质 仍 处 于 不 育 水 平 ， 笔 者 认为 这 可 能 与 手术 时 注射 
HFMC 操 作 不 等 造成 的 ， 因 为 输精管 近 端 均 用 无 创 性 血管 错 阻 断 ， 但 远 端 却 用 手指 上 压 
按 ， 当 注入 一 定量 的 HFMC 后 ， 在 输精管 内 沉积 物 长 产 及 充盈 度 却 因 压 追 的 上 距离 & E 
断 程 度 的 不 等 而 不 等 ， 这 就 可 能 造成 HFMC 附着 在 管 辟 上 的 牢固 性 及 自 溶 速度 的 不 相 
同 ， 而 出 现 精 液 品 质 恢 复 的 速度 不 等 。 笔 者 认为 今后 要 保证 HFMC 的 避 划 效果 ， 输 精 
管 注射 的 方法 是 极为 重要 的 环节 。 

二 、 实 验 结果 表明 ，HFMC 注 入 输精管 具有 可 通 性 及 可 复 性 ， 但 是 ， 随 着 HFMC 剂 
量 的 增高 ， 精 子 密度 的 降低 率 明显 增 大 ， 这 可 能 与 沉积 后 产生 孔隙 率 少 及 孔径 小 【2 一 
16H) ， 阻 碍 精子 通过 有 关 ， 而 如 孕 时 效 的 长 短 又 与 HEFEMC 剂 量 的 高 底 相 关 ， 所 以 今后 
应 在 HFMC 的 化 学 结构 方面 改进 ， 以 寻求 具有 杀 精 效果 达 100%， 又 不 阻碍 精子 通过 ， 
具有 抗 生 育 时 效 达 3 一 5 年 以 上 者 ， 将 是 本 研究 课题 的 最 和 佳 选 择 。 
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ANTIFERTILITY EXPERIMENT BY 
INJECTION OF HIGH MOLECULAR COPOLYMER 
HFMC INTO VAS DEFERENS OF Macaca mulatta 
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The results of injection of a high molecular copolymer HFMC into vas 
deferens of male rhesus monkey is preliminarily reported, While HFMC mixed 
with body fluid in the vas deferens, it immediately polymerized into solid 
polymer with porosity and attached to the wall of the vas deferens immediately, 
and released certain amount of H* gradually, thus the living environment of 
sperms was changed. 

In the matching experiment of the rhesus monkey, We could find the 
difference in fertility resumption, with various dosages of HFMC, In the 30 meg 
HMC x 2 intra vas deferens group (n = 2), the rate of recovered fertility 
was 100% within 2 一 S months, but in 60mg HFMCx 2 intra vas deferens 
group tn = 4) that the rate was only 50% within 2 years of period, 

Experimental results demonstrated that injection of HFMC induced lethat 
effects and caused abnormality of sperms and thus obviously decreased sperm 
vitality, Such effects became stronger and stronger as the dosage of HFMC 
increased, such influence gradually weakened and disappeared as the length of 
time after injection of HFMC incrased, The degree of activity of sperms in 
the semen deterimination were determined by routine methods of WHO that 
the results analysed was consistent with the results of matching experiment, 

We are planning to continue the experiment by improvement on the sta- 
bility of self solubility and the dosage of injection, It is quite possible that 
HFMC may be a new type of contraceptive for man, 

Key words: HFMC (Hydrogel for male contraception), Contraceptive of 

yas deferens, Oligasthenoteratozoospermia 


